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SECTION A-A 



A MATERIAL 

HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK 
TINE PLATE : HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK 
SIGNAL CONTACT: COPPER ALLOY 
POWER CONTACT: COPPER ALLOY 
GROUND PLATE : COPPER ALLOY 
ESD CONTACT : COPPER ALLOY 
A FINISH 

SIGNAL CONTACT & POWER CONTACT: 

Au PL. 0.3« m MIN. ON CONTACT AREA 
Sn PL. 2 ul m~5« m ON SOLDER AREA 
Ni UNDER PL. 2u m MIN. ALL OVER 
GROUND PLATE: 

Ni P.L 0.2~0.7/im OVER, PRE-TIN Um-2« m (REFLOW) 

ESD CONTACT : Ni UNDER PL. Um MIN , Sn PL. 2« m MIN 

3 APPLICABLE THICKNESS OF P.C.BOARD: 1.2±0.1mm 

4 CONNECTOR TO BE MATED: 2023000-1 (STACKING HEIGHT 22.6mm) 
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